LUDWIK PACZEK 


rodem z Gwiazdowca (w Królestwie Polskićm) 


Oficer wojsk polskich z roku 1831, 


Pułkownik wojsk tureckich z roku 1853, 


przeżywszy lat 64, po krótkićj a dolegliwé} chorobie przeniósł się do wieczności w dnin 20 Grudnia 1873 r. 


Koledzy zmarłego zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie Zwłok w dniu 


22 Grudnia t. j w Poniedziałek o godz. 3eiéj po południu z Zakładu Klinicznego wprost na Cmentarz. 
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NABOZENSTWO ZALOBNE 


odbędzie się w dniu 23 Grudnia? t. j. we Wtorek o godzinie 9tej rano w kościele 00. Kapucynów. 


W Krakowie, w drukarni Uniwersyteckiej. 


